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PART III 
Health Services Department 


ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 


നമ്പർ എ -628/ 2014 / താ . ആ . വൈ . 

2014 മാർച്ച് 20. 
- വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശു പതിയിലെ 2014 - 15 
വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അലക്കു തുണികൾ അലക്കി 
വൃത്തിയാക്കി തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 650 (എല്ലാ നികുതികളും 
ഉൾപ്പെടെ). 
ക്രമനമ്പർ തുണികളുടെ ഇനം 

ജമുക്കാളം 
ഗൗൺ 
ബെഡ് ഷീറ്റ് 
തലയിണ കവർ 
ടൗവ്വൽ 
ബ്ലാങ്കറ്റ് 
അബ്ഡോമൻ ഷീറ്റ് 
ഡസ്റ്റർ 
ബൈഡ് കവർ 


ആഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 7 -5 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 
4 മണിക്ക് ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകൾ അവ സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ 
അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വ രു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറ ക്കു ന്നതും ടെണ്ടർ നിബ ന്ധ ന കൾ പൂർണ്ണ മായി 
പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ 
വ്യക്തിക്കോ/ സ്ഥാപനത്തിനോ ടെണ്ടർ ഉറപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. 

- ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തിനോടൊപ്പം - 2 ,640 ആശു പതി 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിലുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നിരതദ്രവ്യമായി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ 
ആവശ്യമുള്ളവർ 100 - ന്റെ ടെണ്ടർ ഫോറം വിലയോടൊപ്പം 
മണിയോർഡർ ആയി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കു ന്നതാ ണ്. 
ഇതിലേക്ക് ചെക്ക്, ഡി . ഡി . എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


- ടെണ്ടർ ഫോറം അടക്കം ചെയ്ത് കവറിനു മുകളിൽ 
പരാമർശിച്ച ടെണ്ടർ നമ്പർ വ്യക്ത മായി ചേർക്കേ ണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, താലൂക്ക് ആശുപത്രി, വൈത്തിരി, വയനാട് എന്ന 
മേൽവിലാസം ചേർക്കേണ്ടതുമാണ്. വൈകി ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകൾ 
പരി ഗ ണിക്കു ന്ന തില്ല . ഒരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടർ 
നിരാകരിക്കാനോ റദ്ദ് ചെയ്യാനോ സൂപ്രണ്ടിന് അധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കും. 


- 5-5- 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ഈ ആഫീസിൽ 
പണമടച്ച് ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 6- 5 - 2014- ന് 
വൈകു ന്നേരം 2 മണി വരെ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ഈ 


താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രി, 
വൈത്തിരി, വയനാട്. 


( ഒപ്പ്) 


സൂപ്രണ്ട്. 


